24. Zustandsanderung ohne Warmezufuhr und Warmeentziehung.    115
A, Fig. 34, jpx = 55 mm, vt = 23 mm.   Fiir p = 40, 30, 20, 10 mm wird
i
(55\i4 — J ' = 28,8 mm (bzw. 35,8, 48,0, 79 mm).
Beliebige andere Adiabaten, z. B. durch J.15 erhalt man aus JL2? da-durch, daB man die Abszissen (C^P) von AB im Verbaltnis CA^iOA teilt und die Teilpunkte (PJ verbindet. Fig. 34 enthait eine Scbar von Adiabaten, zwischen denen man auf diese Weise leicht beliebige weitere Kurven einschalten kann.
Fig. 34.
Da fiir einen bestimmten Wert von k die verhaltnismaBige Raumanderung v:vQ durch die verhaltnismaBige Druckanderung bestimmt ist, so kann man bei gegebenem Anfangszustand pQ, VQ die adiabatische Druckkurve aus Tabellen wie die nachstehenden, die fiir k = 1,4 gelten, einreehnen.
Ausdehnung. — = 1   0,9      0,8      0,7      0,6      0,5      0,4      0,3      0,2      0,1      0,05      0,025
~ = 1    1,078   1,173   1,290 1,440 1,640 1,924 2,363  3,157  5,180 8,498 13,942
Verdichtung.
10
-=- = 1-1,5         2         3         4         5          6          7         8         1
Po
~ = 1   0,748   0,610   0,457   0,372   0,317    0,279    0,249    0,227   0,209  0,193. <>o
2. Graphisches Verfahren a) nach Brauer. (Fig. 35.) Von 0 aus stiehe man unter dem beliebigen Winkel a einen Strahl. Ein zweiter Strahl wird unter ft zur Druckachse gezogen, wobei ft (bzw. tg ft) aus
bestimmt  werden muB.    Dann befolgt  man, von A ausgehend, die
8*                                                           cer Erwarmung um T2 — T± entspricht, c<v(Tz — ^1) ^ gl^ich dem Warmeaquivalent AL der Ver-;sa,rbeit L.
